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Antrag 

der Fraktion der SPD 


Rechenschafts- und Informationspflicht des Bundesinnenministers 
Dr. Zimmermann gegenüber dem Parlament und seinen Gremien 


Der Bundestag wolle beschließen: 

Bundeskanzler Dr. Kohl wird aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, 
daß Bundesinnenminister Dr. Zimmermann seiner Rechenschafts- 
pflicht und seiner Pflicht zur vollständigen und wahrheits- 
gemäßen Beantwortung von Fragen gegenüber dem Parlament, 
seinen Ausschüssen und Kommissionen nachkommt. 

Bonn, den 15. Januar 1986 

Dr. Vogel und Fraktion 

Begründung 

Dr. Zimmermann ist als Bundesminister Mitglied der Bimdes- 
regierung. Besonders in jüngster Zeit ist Dr. Zimmermann - wie 
bekannt - durch seine hartnäckige Weigerung aufgefallen, seiner 
parlamentarischen Auskunftspflicht zu genügen. 

Bundeskanzler Dr. Kohl ist Chef der Bundesregierung. Er hat 
sicherzustellen, daß Bundesminister Dr. Zimmermann das Parla- 
ment vollständig informiert. 
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